SIEMENS (TELEFUNKEN). — 
Mod. « Petrarca », « Tasso » a 

534. - Modificato calleg. controllo 
volume (1 Mil) da un lato alia 
tensions dl schermo (senza 3 M£}) 
o dall’altro al ritorno negativo 
(senza 1,5 Mfi). - MF 175 kHz. - 
Produzlone 1935-1936. 




















